CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Bergamo 

Data: 7 e 8 gennaio 1978 

Ora: secondo avvistamento ore 8:00 
Tipologia: LN 

Fonte: CUN 


V 7 GENNAIU - Lu 
BERGAMO - Il calzolaio Fausto IM vede |, 
due luci rosse con un alone più chiaro in mo- “ 
vimento _ verso sud. 


-= nma 


vimento verso sud, 

y 8 CENNAIO - Domenica, ore 8.00. 
BERGAMO - | calzolaio Fausto BMEM cdo 
di nuovo due luci rosse in movimento verso 
nord, _ visibili per dieci secondi. 


